GENERAL SUMMARY
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Area: 1963 and Earlier Years

Selected expenses ($1,000)
				
	
	Energy used3(kwh. equivalent)
		Aggregate horsepower 3
		

Supplies, purchases for resale, and purchased fuels and electric
	Minerals received for preparation
	Contract work3
	Purchased machinery installed3
	Value of shipments and receipts ^
	Capital expenditures
	Total
	Per production worker
	Total
	Per production worker
	

energy 2
	
	
	
	($1,000)
	($1,000)
	(million)
	(1,000)
	(1,000 hp.)
	
	

3,261,942
	2,670,235
	1,918,322
	1,123,639
	21,620,538
	3,263,615
	436,435
	906
	52,772
	110
	1

2,885,122
	1,756,351
	1,861,899
	1,017,578
	18,102,041
	2,804,104
	405,631
	717
	(NA)
	(NA)
	2

2,347,709
	5  6708,930
	1,828,519
	1,214,263
	514,921,297
	2,726,171
	373,168
	576
	40,877
	63
	3

3,346,847
	2,673,723~>
	1,918,765
	1,127,023
	22,030,055
	3,267,558
	436,810
	893
	52,772
	110
	4

2,944,092
	1,758,277
	1,862,759
	1,019,892
	18,463,817
	2,806,608
	406,110
	708
	(NA)
	(NA)
	5

2,392,777
	5 6710,442
	1,829,153
	1,216,036
	515,162,011
	2,728,080
	373,770
	553
	41,045
	61
	6

531,992
	(NA)
	220,984
	(NA)
	3,432,804
	(NA)
	224,898
	291
	14,160
	18
	7

13,357
	724
	1,596
	5,260
	56,167
	7,123
	790
	250
	392
	124
	8

11,496
	122
	1,392
	2,693
	44,034
	3,970
	711
	259
	(NA)
	(NA)
	9

8,808
	135
	1,166
	3,404
	41,325
	4,292
	541
	157
	257
	74
	10

22,373
	1,115
	1,716
	6,059
	90,743
	8,036
	884
	164
	392
	124
	11

16,416
	550
	1,603
	3,374
	71,232
	4,669
	874
	167
	(NA)
	(NA)
	12

11,861
	454
	1,361
	3,715
	59,559
	4,617
	638
	122
	286
	55
	13

3,362
	(NA)
	37
	(NA)
	17,814
	(NA)
	404
	95
	143
	33
	14

101,206
	(io}
	21
	12260
	4,844
	12313
	50
	105
	16
	84
	15

101,419
	
	82
	280
	5,703
	460
	90
	170
	(NA)
	(NA)
	16

848
	121
	91
	327
	5,242
	449
	46
	70
	21
	32
	17

143
	(NA)
	2
	(NA)
	1,279
	(NA)
	16
	42
	11
	29
	18

"1,916
	"28
	"209
	12320
	5,670
	12470
	44
	163
	25
	150
	19

"823
	112
	"195
	12174
	3,858
	12224
	1534
	121
	(NA)
	(NA)
	20

565
	51
	66
	188
	2,510
	273
	29
	102
	15
	53
	21

126
	(NA)
	-
	(NA)
	903
	(NA)
	18
	68
	7
	25
	22

106,657
	(     )
	165
	990
	22,599
	1,568
	204
	110
	47
	64
	23

105,454
	(10)
	335
	861
	21,172
	1,244
	291
	135
	(NA)
	(NA)
	24

4,367
	44
	589
	744
	20,415
	841
	209
	111
	64
	34
	25

1,207
	(NA)
	6
	(NA)
	6,243
	(NA)
	93
	59
	32
	20
	26

108,439
	(10)
	504
	2,799
	33,816
	3,230
	384
	226
	146
	120
	27

5,024
	
	417
	988
	23,831
	1,254
	264
	195
	(NA)
	(NA)
	28

3,684
	201
	292
	1,696
	18,866
	1,726
	185
	115
	102
	63
	29

983
	(NA)
	6
	(NA)
	5,599
	(NA)
	157
	130
	58
	48
	30

10517
	(10)
	278
	123
	2,765
	270
	27
	150
	26
	148
	31

"498
	I11)
	n56
	12161
	2,382
	12222
	1229
	167
	(NA)
	(NA)
	32

372
	
	21
	166
	1,447
	221
	26
	186
	19
	136
	33

203
	(NA)
	2
	(NA)
	828
	(NA)
	25
	118
	7
	33
	34

104,836
	(10)
	428
	1,326
	21,049
	1,895
	175
	193
	132
	197
	35

3,737
	1    10
	407
	766
	14,286
	1,174
	162
	222
	(NA)
	(NA)
	36

2,025
	37
	302
	594
	11,079
	1,107
	143
	221
	65
	100
	37

700
	(NA)
	21
	(NA)
	2,962
	(NA)
	95
	150
	28
	44
	38

213,811
	147,322
	63,510
	72,945
	1,129,402
	108,494
	13,042
	256
	3,995
	79
	39

208,131
	164,191
	81,853
	65,188
	1,160,015
	92,689
	14,926
	205
	(NA)
	(NA)
	40

189,381
	5 6177,420
	102,288
	68,629
	51, 229, 313
	75,539
	19,300
	184
	4,994
	48
	41

226,823
	147,387
	63,563
	73,131
	1,188>674
	108,718
	13,077
	243
	3,995
	79
	42

216,227
	164,236
	81,874
	1365,407
	1,213,971
	1392,962
	14,958
	198
	(NA)
	(NA)
	43

198,416
	5 6177,431
	102,367
	68,717
	51, 271, 938
	75,691
	19,360
	178
	5,015
	46
	44

83,386
	(NA)
	17,539
	(NA)
	529,242
	(NA)
	30,072
	.148
	2,77J>
	14
	45

39,199
	3,320
	5,103
	8,444
	182,449
	15,388
	3,185
	430
	734
	110
	46

31,925
	4,979
	4,038
	6,058
	163,658
	12,933
	2,772
	386
	(NA)
	(NA)
	47

28,672
	340
	5,028
	12,234
	138,508
	12,485
	3,268
	386
	687
	81
	48

6,982
	(NA)
	1,431
	(NA)
	41,230
	(NA)
	1,700
	241
	285
	40
	49

